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HOBMH BHTPEMATOJ], 

OT EEJIbftlOrH (ZOARCES VIVIPARUS ELONGATUS KNER, 1886 ) 

C JIHTOPAJIH HIAHTAPCKHX OCTPOBOB 

B. B. KyjiHKOB, E. M. IJioiSajiioK h B. H. Ka3aaeHK0 

Ka^e^pa 300Jiorira /JaabHeBOCTCumoro rocyaapcTBeimoro yHHBepcnTeTa, 

Bjia^HBOCTOK 

IlpuBO^HTCH onncaHne, ^H^epeHii;HajiLHi>iH anarao3 HOBoro BHaa TpeMaTO^u Lepi- 
dophyllum schantaricum Kulikov, Tzimbaljuk et Kasatschenko sp. nov., o6Hapy>KeHHOH 
b MOueBOM ny3Lipe 6ejibaiorH (Zoarces viviparus elongatus) H3 ry6bi HKimraa (o. Bojib- 
moii XIIaHTap). 

ripn o6pa6oTKe MaTepnaaa, co6paHHoro reaBMHHToaorHaecKHM OTpa^OM 
KoMnjieKCHoii sKcneanijHH JJaaBHeBOCTOHHoro yHHBepcnTeTa no H3yaeHHio 
jiHTopajin Mopen ^ajitHero BocTOKa, b 1966 r. Ha HlaHTapcKHx ocTpoBax 
HaMH o6Hapy>KeHLi TpeMaTOftBi paHee Hen3BecTHoro BH^a. IIphboahm ero 
onncaHne. 

TnnoBon 3K3eMnaap BHaa xpamiTca Ha Ka^e^pe 300JiornH ^ajiBHeBOCTou- 
Horo rocy^apcTBeHHoro yHHBepcnTeTa. 

CeMeiicTBO STEGANODERMATIDAE Dollfus, 1952 

LEPIDOPHYLLUM SCHANTARICUM Kulikov, Tzimbaljuk 
et Kasatschenko sp. nov. 

OnncaHne BH,a,a. Xo3hhh: Zoarces viviparus elongatus . 

JIoKajiH3aii,HH: MoueBon ny3BipB. HacTOTa BCTpeuaeMOCTn: 1—7 3K3. 

TpeMaTOA y rnecTn pbi6 H3 bocbmh bckpbitbix. 

MecTO n BpeMH o6Hapy>KeHHH: o. Bojibhioh IIIaHTap, ry6a HKimraa, 
cpeaHHH ropn30HT jiHTopajin. ABrycT—ceHTa6pB 1966 r. 

CipoeHne (TnnoBon 3K3eMnjiap). Teao nmpoKoe, nomn oKpyraoe, 
cnaiocHyTO b aopso-seHTpaaBHOM HanpaBJieHHH. IlepeaHHH KOHen; caerKa 
OTTaHyT. fljiHHa 2.53 mm, MaKCHMaaBHaa mnpnHa 2.20 mm. KyTHKyaa 
noapBiTa MeaKHMH nmnnaaMH, pa3Mep kotopbix Koae6aeTca b npeaeaax 
0.0078—0.015 X 0.0039—0.0078 mm. PoTOBaa npncocKa 0.19 X 0.21 mm, 
TepMHHaaBHaa. Bpionmaa npncocKa MeHBine poTOBOH (anaMeTp 0.13 mm), 
ae>KHT Me^naHHO Ha rpamuje nepBon n BTopon TpeTn a^hhbi Teaa. IIpe^apHHKC 
OTcyTCTByeT. OapnHKC aoBoaBHO KpynHBin (0.15 X 0.19 mm) c cnaBHon 
MycKyaaTypon. IlHmeBoa oaeHB kopotkhh, He3aMeTHO nepexoaaiitHH b ase 
oaeHB ToacTBie KnmeaHBie BeTBn, npocTHpaiontneca K3aan ao cepeanma Teaa. 
Hhhhhk 0.27 X 0.21 mm aearaT Meanamio Mea^ay KHinemiBiMH BeTBaMH. 
Ot Hero otxo^ht kopotkhh aim;eBoa, BnaaaK>iH,HH b npo^oaroBaTBin ooTnn; 
nocae^Hnn aearaT BeHTpaaBHee anuHnna. C npaBon ctopohbi ot ooTnna 
otxo^ht KaHaa, kotopbih, caeaaB oaHy neTaio, oTKpBiBaeTca b KpynHBin 
ceMenpneMHHK no BeananHe paBHBin anaHnny. CaeBa ot ooTnna otxo^ht 
HaaaaBHBin OTaea Maran n cpaBHHTeaBHO kopotkhh aaypepoB KaHaa. JKea- 
TOHHBie $oaaHKyaBi co6paHBi b a®e KOMnaKTHBie rpynnBi, pacnoao^KemiBie 
no3aan KHinemiBix BeTBeii h caerKa Haaeraiontne Ha hhx. B npaBoii rpynne 
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JKeJITOHHHKOB 9 $OJIJIHKyjI, B JieBOH — 12. ,H,HaMeTp >KeJITOBHLIX $OJIJIHKyjI 
KOJieSjieTCH ot 0.11 ro 0.19 mm. Ot Ka?KAOH rpynnti jkgjitouhhkob otxoaht 
oahh npoTOK. 06a npoTona Bna^aioT b pe3epByap, coe^HHeHHLin c oothiiom. 
CeMeHHHKH jionacTHLie, npoAOJiroBaTbie, pacnojio?KeHbi jiaTepajibHO Ha ypoBHe 
>KeJITOHHHKOB. IIpaBbiH CeMeHHHK 0.49 X 0.37 MM, JieBLIH — 0.45 X 0.35 MM. 
S-o6pa3HO H3orHyTaa nojiOBaa 6ypca (AJimia 0. 24 mm) jie>KHT cjieBa ot 

cpe^Hen jihhhh TeJia. ^ho 
6ypcbi pacnojio?KeHO Ha ypoB- 
He 6piohihoh npncocKH. BHyr- 
peHHHH ceMeHHOH ny3LipeK 
OBaJIbHblH, 0.15 MM ^JIHHbl H 
0.07 mm nmpHHbi. IIpocTaTH- 
uecKaa uacTb 0.10 mm ^jihhh. 
H,nppyc He BOopy>KeH. IIojio- 
Boe OTBepcrae pacnojio?KeHO 
Aop30JiaTepajibHO c JieBOH cto- 
pOHbl Ha paCCTOHHHH 0.65 MM 
ot nepe^Hero Komja Tejia. MaT- 
Ka xopomo pa3BHTa. Ee neran 
B BHJi;e p03eTKH 3aHHMaiOT BCK) 
3aji;HK)K) nacTb Tejia K3a^H ot 
CeMeHHHKOB H >KeJITOHHHKOB. 

KoHpeBOH otacji MaTKH npo- 
xoaht Knepe^H Me>KAy AByMH 
CKOnJieHHHMH H^eJITOHHHKOB. 
Ha ypoBHe 6piomHOH npncocKH 
HanHHaeTCH MeTpaTepM c hcho 
Bbipa>KeHHOH npO^OJIbHOH H 
nonepenHOH MycKyjiaTypon. 
MeTpaTepM OTKpbiBaeTCH b He- 
60JIbHI0H nOJIOBOH CHHyc. B 06- 
JiaCTH KOHpeBbIX OT^eJIOB My>K- 
CKOH H >KeHCKOH nOJIOBOH CH- 
CTeMbi HMeeTCH 6ojibmoe CKon- 
jieHne >Kejie3HCTbix KJieTOK. 
MaTKa 3anojiHeHa npoAOJiroBa- 
TbiMHHHii;aMH(0.055—0.027 mm) 

C KpbIHieHKOH Ha O^HOM H3 no- 
JIIOCOB. 

BapnapHH p a 3 m e - 

POB KOTHHOB. JJjIHHa 

Tejia 1.94 — 2.60 mm, MaKcn- 
MajibHaa iHHpmia —1.50— 
2.23 mm. PoTOBaa npncocKa 
0.14 — 0.20 X 0.15 — 0.25 mm. 
BpioniHaa npncocKa 0.08— 
0.15 mm. OapnHKc 0.08 — 
0.16 X 0.10 — 0.20 mm. Hhhhhk 
0.19 — 0.27 mm b ^naMeTpe. 
IIpaBbiH ceMeHHHK 0.26—0.28 X 0.51—0.54 mm, jieBbin — 0.18—0.20 X 
X0.42 — 0.45 mm. ,H,jiHHa 6ypcbi 0.20 — 0.25 mm. BHyTpemmH ceMeHHOH ny3bi- 
pen 0.12 — 0.17 mm ^jihhbi h 0.05 — 0.08 mm hihphhbi. PaccTOHime ot nojio- 
boto OTBepcTHH ,n;o nepeAHero Kornja Tejia 0.62 — 0.65 mm. Hnpa 0.051 — 
0.055 X 0.023 — 0.027 mm. 

^H$$epeHn;HajibHbiH a h a r h o 3. ,3,0 HacTOHiu,ero BpeMeHH 

poA Lepidophyllum Odhner, 1902 coAepnsaji uerape BHAa (JKyKOB, 1957; 
Ckph6hh, 1957): L. steenstrupi Odhner, 1902; L. armatum Zhukov, 1957; 
L. brachycladium Zhukov, 1957; L. pleuronectini Zhukov, 1957. 

Ot L. steenstrupi onncbiBaeMbin bha OTjmuaeTCH npemj^e Bcero 6ojiee 
KpynHbiMH HHpaMH npn cpaBHHTejibHO paBHbix pa3Mepax Tejia. KpoMe Toro, 



Lepidophyllum schantaricum Kulikov, Tzimbaljuk 
et Kasatschenko sp. nov. 

a — MapHTa; 6 — KOHenHbie OT^ejibi aseHCKOH h my>kckoh 
nonoBbix CHCTeM; e — HanaJitHbift OT^eji aseHCKOH nojio 
BOH CHCTeMbl. 
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npe^CTaBHTejin oimcbiBaeMoro burr HMeioT HecKOJibKo HHyio $opMy Tejia, 
neM L. steenstrupi. Y nocjie^Hero OHa OBajibHan, jiHCTOBH^Han, Tor^a Kan 
y onncbiBaeMoro BH,a;a oKpyrjian c oTTHHyTbiM nepe^HHM kohijom. ^jih hobobo 
BH^a xapaKTepHO HajiHHne oneHb KopoTKoro nnipeBO^a h Hpe3BbraaHHO Kpyn- 
hbix, B3^yTbix MeniKOBH^Hbix KHine^Hbix BeTBen, TOB,n;a Kan y L. steenstrupi 
ohh OTHocHTejibHO HeSojibinne. KpoMe yKa3aHHbix npn3HaKOB, Ham Bn# 
OTjmqaeTCH ot L. steenstrupi 6ojiee KpynHbiMH pa3MepaMH HH^HHKa, a tbk>k6 
cooTHoniemieM MOK^y potoboh h SpioniHon npncocKaMH. y L. steenstrupi 
ohh cpaBHHTejibHO o^HHaKOBbi, y Harnero BH,o;a SpionmaH npncocKa b l l l 2 
pa3a MeHbrne potoboh. 

L. armatum hctko OTjiHnaeTCH ot hobobo BH,o;a hhbim pacnojio>KeHHeM 
6ypcbi pnppyca (nocjie^HHH 0Bn6aeT Spionmyio npncocKy), pa3MepaMH npn- 
COCOK, (j)0pM0H HHHHHKa, HaJIHHHCM XOpOHIO Bbipa>KeHHOBO nHHjeBOfta. 

L. brachycladium OTjiHnaeTCH ot HarneBo BHji;a 6ojibiHHMH pa3MepaMH 
Tejia, pacnojio>KeHHeM 6ypcbi pnppyca h SpionmoH npncocKH, a TaKH^e Hajin- 
HHeM OTHOCHTeJIbHO ftJIHHHOBO nHipeBO^a H MeHbHIHMH pa3MepaMH KHHieHHbIX 
BeTBen. 

L. pleuronectini HMeeT otjihhhh b $opMe Tejia, KHineuHbix BeTBen, b cootho- 
rneHHH npncocoK. Y L. pleuronectini SpionmaH npncocKa Sojibine potoboh. 

KpoMe TOBO, HMeiOTCH OTJIHHHH B paCnOJIO>KeHHH CeMeHHHKOB H JKeJITOHHHKOB. 

JKejiTOHHHKH y L. pleuronectini pacnoJio>KeHbi Henocpe^CTBeHHo nepe# ceMeH- 
HHKaMH, TOB^a Kan y HarneBo burr >KejiT0UHHKH h ceMeHHHKH pacnoJion^eHbi 
Ha oftHOM ypoBHe (ceMeHHHKH jiaTepajibHee ncejiToumiKOB). BonoBbie neTJin 
MaTKH y L. pleuronectini npocTHpaioTCH Knepe^H ro HHHHHKa, 0BH6an c 6okob 
CeMeHHHKH H >KeJITOHHHKH. Y HOBOBO BHfla o6jiaCTb pacnpOCTpaHeHHH MaTKH 
OBpaHHneHa cnepe^H 3a^HHMH KpanMH ceMeHHHKOB h >KejiTOHHHKOB. 

Bee nepeHHCJieHHbie OTjiHHHTejibHbie npH3HaKH flaioT ocHOBaHne cwraTb, 
hto o0Hapy>KeHHbie HaMH napa3HTbi othochtch k HOBOMy HayKH BH^y 

TpeMaTO#. 
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A NEW SPECIES OF TREMATODES FROM ZOARCES 
VIVIPARUS ELONGATUS KNER, 1886 IN THE INTERTIDAL ZONE 
OF THE SHANTAR ISLANDS 

V. V. Kulikov, E. M. Tzimbaljuk and V. N. Kazatschenko 
SUMMARY 

A new species of trematodes was (Lepidophyllum schantaricum sp. n., fam. Stegano- 
dermatidae Dolff., 1952) found in the urinary bladder of Zoarces viviparus elongatus caught 
in the middle horizon of the intertidal zone of the Jakshin gulf (Great Shantar Island) 
in August, September, 1966. 

A new species differs from other species of this genus in a shape of the body, in a shape 
and size of intestinal branches, in the presence of a very short oesophagus and the lo¬ 
cation of genital glands. 



